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TO: ALL REGENCY COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SALES AND SERVICE CENTERS 
ALL REGENCY COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVES 


SSC Service Bulletin 


no. 83-290 


MODELS AFFECTED: MA-164, MA-165, MA-166, MCE 21, 24 


SYMPTOMS: INSUFFICIENT CTCSS TONE DEVIATION WHEN ANY OF MA-164, 
MA-i165, AND MA-166'S ARE INSTALLED IN THE MCE 21, 24 


CURE: 


Change C609 from .ImF to .2mF, 12 VDC +80-20%, P/N 1502-0204-006 
Change R615 from 22K to 10K, kW, P/N 4704-0103-032 
Change R616 from 10K pot to 22K pot, P/N 4751-0223-002 


TONE OUTPUT TO 
| TRANSMITTER 


C609 Ré6IS 


| 
| 2UF 10K 


These changes must be made only when the MA-164, MA-165, or MA-166's 

are installed in the MCE 21 or MCE 24. All MA-164, MA-165, and MA-166's 
manufactured beginning January 1983 will incorporate these changes. 
These changes have no affect on option performance when installed in 
MCL 60, MCH 40, or MCU 30 series transceivers. 


SERVICE MANUAL CHANGE: 


Remove Page 2 from the Service Manual Addendum (0300-4039-100) 
issued in Service Bulletin 81-221 on December 9, 1981. Replace it 
with the attached Page 2. 

TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT 


REGENCY COMMUNICATIONS, INC. 


AC-616 


Wi 


LOCATION 


CAPACITORS 


RESISTORS 


cé6ol 
C602 
C603 
C604 
C605 
C606 
C607 
C608 
C609 
C610 
Cé6ll 
C612 
C613 
C614 
C615 
C616 
Cou? 
C618 
C619 
C620 
Co2i). 
C622 
GCo23 
C624 
C625 
C626 


R601 
R602 
R603 
R604 
R605 
R606 
R607 
R608 
R609 
R610 
R611 
R612 
R613 
R614 
R615 
R616 
R617 


PARTS LIST 
MA-164, MA-165, MA-166 P.C, BOARD 504-350 


MA-300 P.C, BOARD 504-362 


DESCRIPTION 


2700pF 2% 500V (SM) 
2700pF 2% 500V (SM) 


. lmF 


-0039mF 5% 100V (MY) 
-0039mF 5% 1lOOV (MY) 
-O039mF 5% 1OOV (MY) 


~imF 


-O022mF 10% 100V (MY) 
se2mb i? VDC +80-—20% 


50mF 


2.2mF 20% 25V (TANT) 


20% 12V (CD) 


20% 12V (CD) 


10V (ELECT) 


not used 


10mF 
lmF 2 
10mF 
1OmF 
47pF 
47pF 
47pF 
1L50pF 
150pF 
150pF 
150pF 
1L50pF 
L50pF 
-OlmF 


250K 
200K 
301K 
301K 
453K 
301K 
453K 
1K 

330K 
220K 
39K 
47K 

560K 
Die ta 
1OK 


20% 25V (TANT) 
0% 15V (TANT) 
20% 25V (TANT) 
20% 25V (TANT) 
50V (RD) 
50V (RD) 
50V (RD) 
20% 50V 
20% 50V 
20% 50V 
20% 50V 
20% 50V 
20% 50V 
20% 12V 


(CD) 
(CD) 
(CD) 
(CD) 
(CD) 
(CD) 
(CD) 


(Var) 
(MF ) 
(MF) 
(MF) 
(MF) 
(MF) 
(MF) 


(Var) 


22K pot 


47K 
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PART NUMBER 


1504-0272=205 
1504-0272-205 
1502-0104-005 
1508-0392-510 
L508-0392-510 
1508-0392-510 
1502-0104-005 
1808-0222-610 
1502-0204-006 
1513-0500-001 
15 lo202290005 


1515-0100-005 
1515-0010-003 
1515-0100-005 
41515-0100-005 
1524-0470-002 
1524-0470-002 
1524-0470-002 
1523-0151-002 
1523-0151-002 
1523-0151-002 
1523-0151-002 
1523-0151-002 
1523-0151-002 
1502-0103-006 


4751-0254-007 
4709-3402-401 
4709-3402-402 
4709-3402-402 
4709-3402-404 
4709-3402-402 
4709-3402-404 
4704-0102-032 
4704-0334-032 
4751-0224-002 
4704-0393-032 
4704-7473-032 
4704-0564-032 
4704-0222-032 
4704-0103-032 
4751 -0223-002 
4704-0473-032 


MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 


MA-164 

MA-164, 
MA-164 

MA-164 

MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-i64, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 


(All resistors are 5%, 4W unless otherwise noted.) 


MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 
MA-164, 


USAGE 


MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA=165;, 
MA-165, 


MA-165, 


MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 


MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 
MA-165, 


MA-166, 
MA-166, 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-166, 
MA-300 
MA-166, 
MA-166, 
MA-300 


MA-300 


MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166 


MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 
MA- 300 
MA-300 
MA-300 
MA- 300 
MA-300 
MA-166, 
MA-166, 
MA-166, 


MA- 300 
MA-300 


MA-300 


MA-300 
MA-300 


MA- 300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA- 300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 


MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA-300 
MA- 200 


MA-300 
MA- 300 
MA-300 


